



LES ROSES. 


ROSA VILLOSA 

Terebenthina. (Voyez vol. 2, p. 4 o, spec. 1, var. *.) 

R. Germimbus globosis pedunculisque hispidis; foliolis (resinara 
terebenthinam redolentibus ) glaucis , glutinosis, utrinque villosis , 
duplícalo - serratis, serraturis ciliatis ; caule aculéis subrectis. ( N.) 

LE ROSIER VELO 

(ci odeur de terébentAine. ) 
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DESCRIPTION. 

Arbrisseau touffu, qui s’éléve en buisson ala hauteurde quatre 
ou cinq pieds. Ses rameaux glabres sont armes d’aiguillons jau- 
nátres, presque droits, épars sur les branches adultes, et 
gemines sur les rameaux jeunes et floriféres. Les feuilles se 
composent de cinq ou de sept folióles tres-grandes, á-peu- 
prés ovales, dun verd obscur en dessus, glauques en dessous, 
profondément et inégalement dentées, couvertes sur les deux 
faces et sur leur bordure, de poils glanduleux et visqueux. Ces 
folióles, froissées dans les doigts, donnent une forte odeur de 
térébenlhine. Elles sont portees par un pétiole velu, ínuni de 
quelques petits aiguillons recourbés et jaunátres, ayant á sa 
base deux stipules élargies, décurrentes, denticulées, glandu- 
leuses et velues. Les fleurs laterales et terminales, petites , 
presque inodores, tantót solitaires , tantót réunies par trois 
ou quatre en une espéce dombelle, sont supportées par des 
pédoncules courts, hérissés de poils roides et glanduleux : 
chaqué pédicelle est muni de bractées pointues au sommet, 
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